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| 還 術 で 室 ミ = 災 
プラ ズ マ クラ スタ ー 技術 で 実証 し て いる 効果 ミミ @ ス ポッ ト 空 間 ま た は 約 6 ご 10 畳 相当 の 居住 空間 また は 試験 空間 に お ける プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 
\ 生 機器 を 用 いた 実証 結果 で す 。 イ オン 濃度 が 同等 で あわ れ ば 同様 の 効果 が 得 ら れる と 考え られ ます 。 
9 ie 生ま 0 5 
ヤ ヽ 1 @ プ ラズ マク ラス ター の 効果 は 、 使 用 場所 の 状況 (温度 ・ 湿 度 、 広 さ 、 形 状 、 エ アコ ン ・ 換 気 な どの 使 
肌 を 保 混 し さ と 4 NN り ™ キ メ を 整 ユミ え る 有無 、 商 品 の 設置 場所 な ど ) や 商品 特性 、 使 いか た (イオ ン の 吹き 出し 方 向 ・ 運 転 モ ー ド ・ 運 転 時 間 な ど ) 
を a 8 回 > に よっ て 異な り ま す 。@ 効 果 に は 個人 差 が あり ます 。 
プラ ズ マ クラ スタ ー で 保湿 し 、 肌 に ツヤ ※1、 ハ リ を 与え ※2、 肌 の キメ を 整え ます ※3。 ーー 


NEW | プラ ズ マ クラ スタ ー 保 湿 器 


a 、 eo て 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン の 肌 保 湿 メ カニ ズム TB-HF6 -P( ピ ンク 系 シェ ル ピ ン ク ) 1 


膚 表面 (角質 層 ) が 乾燥 皮膚 表面 (角質 層 ) の うる お い が 保 た れ ま す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 取り 囲む 微細 な 水分 子 が 、 皮 膚 表面 に 付着 し て 「 水 分 子 コ ー ト 」 を オー プン 価格 
有 成 。 肌 を 響 っ て 、 角 質 層 の うる お い を 保ち ます 。 5 
試験 機関 : 東 北大 学 電気 通信 研究 所 画 試験 結果 : プ ラズ マク ラス ター イオ ン に よる 表面 の 水分 子 コ ー ト の 形成 を 確認 。 [ 肌 に ] 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン な し ] [プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン あり ] @ a 
水分 が 蒸発 店 
・ 水分 子 で [ 髪 に ] 
取り 囲ま れ た 除電 効果 | 
ミ 。。 プラズマ クラ スタ ー 
ゆ イオ ン | その他 の 特長 | 
美肌 効果 の AC、USB 両 対応 
2 段階 ルー バー | a 
ャ シー 
欄 | CD 


使用 シー ン は 、 イ メー ジ で す 。 効果 に は 個人 差 が あり ます 。 ※1 試験 機関 : (株 ) 総合 医科 学研 究 所 る 被験 者 :24 名 (27~64 歳 女性 ) @ 室 温 : 約 25°C、 湿 度 : 約 40% る 試験 方 法 : 顔 に 
対し て 直線 で 80cm の 距離 か ら プ ラズ マク ラス ター イオ ン を あて 被験 者 の 目元 の 肌 水 分 量 を 測定 画 試 験 結果 : イ オン あり の 場合 、 運 転 約 30 分 後に 保湿 効果 が 確認 され た 。※2 る 試験 
機関 : (株 ) 総合 医科 学研 究 所 る 被験 者 :24 名 (31~61 歳 女性 ) @ 試 験 方 法 : 約 6~8 畳 相当 の 居住 空間 で 、28 日 間 、1 日 平均 約 8.5~9 時 間 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発 生 機 器 を 使用 。 イ オン を 
生 させ た 場合 と 発生 させ な い 場 合 に お いて 、 類 の 肌 の 弾力 性 を 測定 。 画 試験 結果 : イ オン あり の 場合 、 使 用 28 日 後に 肌 に ハリ を 与え る 効果 が 確認 され た 。※3 る 試験 機関 : (株 ) 総合 

医科 学研 究 所 sat 24 名 (31~61 歳 女性 ) @ 試 験 方 法 : 約 6~8 畳 相当 の 居住 空間 で 、28 日 間 、1 日 平均 約 8.5~9 時 間 プ ラズ マク ラス ター イオ ン 発生 機器 を 使用 。 目 尻 ト の 肌 を 倍率 
30 倍 の マイ ク ー プ で 観察 。 画 試 験 結果 : 使 用 し な い 場 合 と 比較 し 、28 日 間 使用 し た 方 が 肌 の キメ が 整っ つて いる こと が 確認 され た 。 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 設 置 * 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー 技 術 で 


実証 し て いる 効果 使う 人 に 寄り 添う デザ イン 

静電気 を 抑え て 、 美 髪 効果 も 気化 式 だ か ら 熱 く な ら な い ・ 湿 ら な い 角度 調節 で きる ルー バー 
プラ ズ マ クラ スタ ー が 、 髪 の 傷み や 広がり の 原因 に な る 静電気 吹出 口 が 熱く な ら な い の で 、 や けど の 心配 が あり ませ ん 。 吹出 口 の ルー バー 角度 は 、 約 30 度 / 約 45 度 
を 抑制 ※1。 ス タイ リン グ し や すい 、 ま と まる 髪 へ と 導き ます 。 また 結 赴 で 周囲 が 湿り 気 を 帯び る こと が な い の で 、 ス マ ホ で 選べ ます 。 使 う ス タイ ル に 合わ せ て 調整 し て 
[スポ ッ ト 空 間 で の 約 10 分 後 の 効 果 で す 。] の 操作 や 読書 を し な が ら も お 使い いた だ け ま す 。 くだ さい 。 

染み 付い た ニオ イ も ゃ 消 臭 2 種類 の 電源 タイ プ 扱い や すい 半 透 明 の タン ク 
約 55 分 で 、 染 み 付 いた タバ コ の ニオ イィ 成分 を 分 解 ・ 除 去 し ※2、 AC ア ダ プ ター と USB ケ ー ブ ル を 付属 。 電 源 供給 は コン 水 を 入れ る タン ク は 、 本 体 か ら 取 り 外 し て 給水 
気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 し ます 。 セン ト か ら で も 、 パ ソコ ン の USB ポ ー ト か ら で も 行え ます 。 場所 まで 持ち 運べ る タイ プ で す 。 ま た 半 透 明 
[ 約 41m( 約 10 畳 相当 ) の 試験 空間 で の 約 55 分 後 の 効 果 で す 。] な の で 、 使 用 中 も 水量 を 確認 で きま す 。 


画 主 な 仕様 ププ ラズ マク ラス ター 保湿 器 IB-HF6 


上 a 電 源 消費 電力 加 混 機能 (気化 加湿 ) Ei の 付属 品 

画 加 混 量 ※3 : 

高 さ 200X 幅 128X 奥 行 184mm AC ア タダ プター 標準 モー ド 時 :1.3W 標準 モー ド 約 30mL/h、 標準 モー ド 時 : | 標準 モー ド 時 : AC ア ダ プター、 

(タン ク 凸 部 除く )・ 約 970g、 標準 ノ 弱 (100 て 240V 50Hz/60H2) 豆 ゼ セード 時:0:8W. 。 | 床屋 RU 。 29d 00 - 者 
タン ク 容 量 : 約 520mL お よび USB USB コ ネクター 接続 時 : 男 連 続 加 湿 時 間 ※4 : 弱 モ ー ド 時 : 弱 モ ー ド 時 : (USB タ イプ 、 約 1.8m) 、 
250mA( 最 大 ) 標準 モー ド 約 17 時 間 、 22dB 約 0.03F ユニ ッ ト 清 掃 ブ ラ シ 

弱 モ ー ド 約 26 時 間 

プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 高 濃度 な 状態 で お 使い いた だ く た め に 、 高 濃度 | En 0 NIS 

を 確保 で きる 総 運転 時 間 約 19.000 時 間 を 経過 する と すべ て の 運転 を 停止 し 交換 用 プラ ズ マ クラ スタ ー 発 生 ユニ ッ ト (1 個 ) IZ-C75P 2.500 円 + 税 

ます 。 継 続 し て ご 使用 いた だ く 場 合 は 、 プ ラズ マク ラス タ イオ ン 発 生 ユ ニッ ト 交換 用 加湿 フィ ルター (2 枚 入り ) *1 交換 の 目安 :1 シ ー ズ ン ( 約 6 ヵ 月 ) *2 1Z-MFDK1S 1.000 円 + 税 

を 交換 し て いた だ く 必要 が あり ます 。 ユ ニッ ト 交 換 / 寿 命 目安 は 、1 日 24 時 間 - 5 5 8 

使用 で 約 2 年 2 ヵ月 、1 日 8 時 間 使用 で 約 6 年 6 ヵ月 で す 。 *1 本 体 装着 の も の と 色 が 異な る 場合 が あり ます か が 、 性 能 は 変わ り ま せん 。*2 定格 加湿 能力 に 対し 、 加 湿 能力 が 50% に 落ち る 

まで の 期間 。1 日 24 時 間 使用 し た 場合 の 交換 の 目安 で す 。 


@ 効 果 に は 個人 差 が あり ます 。 ※1 試験 機関 : 当社 調べ 人 室温 : 約 26*C、 湿 度 : 約 269 試験 方 法 : 毛髪 を ブラ ン で と か し て 10 kV に 帯電 させ た 後 、 プ ラズ マク ラス ター イオ ン を 約 10 分 間 あ て 、 イ オン 照射 し な い 
毛髪 と の 静電気 量 を 測定 。 画 試験 結果 : イ オン あり の 場合 の 静電気 量 は 、 イ オン な し の 場合 の 約 1/7 以 下 と な っ た 。 ※2 @ 試 験 機関 : 当 社 調べ @ 試 験 方 法 : 試 験 空間 に て 、 タ バ コ の ニオ イィ 成分 を 染み 込ま せ た 布 片 に 
プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン 発生 機器 に より プラ ズ マ クラ スタ ー イ オン を 照射 し 、 消 臭 効果 を 6 段階 臭気 強度 表示 法 に て 評価 。 画 試験 結果 : 約 55 分 で 気 に な ら な い レ ベル まで 消 臭 。( ニ オイ の 種類 ・ 強 さ ・ 対 象 物 の 
素材 な ど に よっ て 、 消 臭 効果 は 異な り ま す 。) ※3 日 本 電機 工業 会 規格 (JEM1426) に 基づく 室温 20"C、 湿 度 30%% で の 試験 方 法 に より 算出 。 イ オン 運転 時 も 水 は 減り 、 若 干 加 混 し ます 。 ※4 水 タ ンク 満水 時 か ら 連 続 
し て 加湿 運転 で きる 時 間 。 ※5 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh (税込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協調 べ ) で 算出 。 


画商 品 ご 理解 の た め に @ 当 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 海 外 で は 使用 で きま せん 。 軒 電 気 代 に つい て @@ 電 力 料金 目安 単価 27 円 /kWh (税込 ) [2014 年 4 月 改定 ] (家電 公 取 協調 べ ) で 算出 
し て いま す 。@ 使 用 する 時 期 、 部 屋 な どの 諸 条 件 に よる 変動 が あり ます 。 軒 商品 の ご 使用 に つい て @ 医 療 用 具 で は あり ませ ん 。 衛 生 安全 管理 上 の 事故 に つい て 保証 する も の で は あり ませ ん 。@ 業 務 用 に は 
使用 し な いで くだ さい 。@ 微 量 の オゾン が 発生 し ます が 、 森 林 な どの 自然 界 に 存在 する の と 同 程 度 の 量 で 、 健 康 に 支障 は あり ませ ん 。 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 、 プ ラズ マク ラス ター 保湿 器 の 製造 打ち 
切り 後 約 5 年 で す 。 田 カタ ログ に つい て の ご 注意 @ 製 品 改良 の た め 、 仕 様 や 外観 の 一 部 を 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 本 カタ ログ の 商品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 も あり ます の で 
あら か じ め ご 了承 くだ さい 。@ 本 カタ ログ に 掲載 され た 機種 は 、 品 切れ に な る も の も あり ます の で 、 販 売店 に お 確か めのう え 、 お 選び くだ さい 。 置く OR コ ー ド か ら 誘 導 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > る 当 サ イト 
及び 動画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と か り ま す 。 OR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


愛情 点検 長年 ご 使用 の 場合 は 商品 の 点検 を ! こん な 症状 は あり ませ ん か ? 故障 や 事故 防止 の た め 、 ス イッ チ を 切り 、 電 源 
@ ス イッ チ を 入れ て も 動か な いと き が ある 。@ 電 源 コ ー ド や プラ グ 、 器 体 が 異常 に 熱く な る 。@ コ ー ド を 折り 曲げ る と 通電 し た り 、 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 き 、 必 ず 販 売店 に 
し な か っ た りす る 。@ 自 動 的 に 切れ る は ず な の に 切れ な い 時 が ある 。@ い つも と 違っ て 温度 が 異常 に 高く な っ た り 、 こ げ くさ い 臭い が 点検 を ご 依頼 くだ さい 。 な お 、 点 検 ・ 修 理 に 
する 。@ 本 体 ケー ス が 変形 し て いる 。@ モ ー タ ー の 回 転 が 止 まっ た り 、 遅 か っ た り 不 規則 な 時 が ある 。@ そ の 他 の 異常 や 故障 が ある 。 する 費用 は 、 販 売店 に ご 相談 くだ さい 。 


安全 に 関す る | る ご 使用 の 前 に 「 取 扱 説明 書 」 を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 る 燃焼 器具 と 併用 し て 使用 する 場合 は 、 換 気 し て くだ さい 。 一 酸化 炭素 中 毒 を お こす こと が あり ます 。 次 の よう な 方 は 
ーー 音 使用 し な いで くだ さい @ 妊 娠 中 ・ 生 理 中 の 方 う ホ ル モ ン バラ ンス が 不安 定 で 肌 ト ラブ ル の お それ が あり ます 。 次 の よう な 方 は 必ず 医師 と 相談 の うえ 使用 し て くだ さい @ ぜ ん そく の 方 
| 微量 の 風 が 出 続け て いる た め 、 せ き な どの 症状 が 出る お それ が あり ます 。 体調 の すぐ れ な い 方 、 お 洒 や 薬 を 服用 中 の 方 、 疲 労 の 激しい 方 肌 や 身体 の トラ ブル を 生じ る 原因 と な り ま す 。 


プラ ズ マ クラ スタ ー ロ ゴ お よび 「 取 扱 説明 書 」 は 、 シ ャ ー プ ホー ムペ ー ジ で ご 覧 に な れ ま す 。 
プラ ズ マ クラ スタ ー、Plasmacluster は シャ ー プ 株 式 会 社 の 登録 商標 で す 。 


https://jp.sharp/beauty/ 


ご 愛用 家電 の e? 人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サー ビス https: //store.sharp.co.jp /206/ 
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便利 に 快適 に OFFICIAL ONLINE SHOPPING 


ご 質問 、 お 困り ご と は 、 気 軽 に アク セス 。 し っ か り ア シス ト ! 


一 = 回 ER 話 -PHS か ら は = デー -()7Q- (受付 時 間 (年 末年 始 を 除く ) 
po で ec 利用 』 SHARP オン ライ ン サ ポー ト 放 40 細 に っ 0120-078-178 Sls tmanon rges 
いた だ け ま す . ナビ ダイ ヤル 2 0570-550-449 cfga. aiiom 5 
https://jp.sharp/support/ ※ フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 


信 ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記し た 「 保 証書 」 を 必ず お 受け と りく だ さい 。 夫 製造 番号 は 、 安 全 確保 上 重要 な も の で す 。 お 買い 上 げ の 際 は 、 商 品 本 体 に 製造 番号 が 表示 され て いる か お 確か 
めく だ さい 。 田 「 オ ー プ ン 価 格 」 の 商品 は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 較 この カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売 
店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 上 記 の オン ライ ン サ ポー ト に アク セス くだ さい 。 
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